





OM TE ZEGGEN... — 


Ik schrijf deze brief om te zeggen dat ik reeds 
jaren Robbedoes lees en… naar mijn mening blijft 
dat toch het beste blad ! Graag stelde ik nog deze 
vraagjes. Wanneer komen Sinn Glas, Lieven, Baard 
en Kale, Isabel, Sophie, Arme Lampil, Rozemarijn, 
Ginger, Raadselaar, Woefie, Yoko Tsuno, Joris 
Jasper, Natasja, Jess Long, 421 en oom Wim 
terug ? Jullie publiceren zo nu en dan een pop- 
praatje dat steeds boeiend is, maar kunnen jullie 
geen autorubriek in Robbedoes zetten? Alvast 
bedankt en een gouden pluim voor alle mensen die 
aan Robbedoes werken. 

Sven Wilms uit Antwerpen. 
. 


Uit de ganse lijst die je daar opsomt kunnen 
we met zekerheid stellen dat Baard en Kale, 
Yoko Tsuno, Isabel, Sophie en Arme Lampil, 
Ginger en Natasja, Jess Long en 421 terug 
komen. De andere figuren moeten nog op de 
redactieraad ter sprake komen. Het ziet er niet 
naar uit dat er in Robbedoes een autorubriek 
zal komen. Na “Starter” lijkt het ons overbodig 
om met een nieuwe autorubriek te beginnen. 
Om je te troosten alvast deze Biebel-mecani- 
cien. 5 
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BĲ VOORBAAT DANK... 

De vernieuwing van indeling in uw blad vind ik 
een verandering ten goede, omdat nu de verschil- 
lende verhalen beter leesbaar worden dan één of 
twee pagina's per week. Bollie en Billie is nog 
steeds even goed, omdat Roba bepaalde. situaties 
uit onze samenleving zo prachtig kan vertalen naar 
zijn strip. Dat is eveneens het geval met Jannin en 
zijn “German en Wij. Naast deze gerenomeerde 
en andere bekende strips, vind ik het verhaal van 
Makyo heel goed getekend en verteld. Na een 
redelijk begin weet Makyo hier humor van het 
hoogste niveau te maken. Verder heb ik nog twee 
verzoekjes… Wanneer komt het volgende Archie 
Cash verhaal uit, en wat wordt de titel ? Tweede 
verzoek : kan je mij een album van Bollie en Billie en 
Archie Cash opsturen, met daarin een klein 
tekeningetje door de respectievelijke auteurs ? Bij 
voorbaat dank en natuurlijk zal ik de onkosten 
vergoeden. Verder hoop ik dat de doorgezette 
verandering het niveau van jullie blad weer omhoog 
trekt ! 

N.C. de Boer uit Purmerend. 


Uiteraard zijn we niet ongevoelig voor de 
positieve kritiek, maar we blijven met beide 
voeten op de grond, er moet naar onze mening 
nog heel wat veranderen. Maar alles op zijn 
tijd. Wat Archie Cash betreft, er komt een 
nieuw verhaal onder de titel "The Popcorn 
Brothers”. We kunnen evenwel nog niet 
precies zeggen wanneer het in het blad komt. 
Nog eventjes geduld dus… Wat jouw verzoek- 
jes betreft i.v.m. de gesigneerde albums, daar 
kunnen we echt niet op ingaan. Wanneer we 
daar aan beginnen, is het hek van de dam, 
moeten de tekenaars niets anders meer doen 
dan albums signeren en lopen we het gevaar 
dat er geen verhalen meer komen. En dat zou 
meteen het einde van dit blad worden. En net 
nu, dat het de goede richting uitgaat… zou dat 
jammer zijn. 









EERST EN VOORAL... 

Eerst en vooral gefeliciteerd met jullie stripblad. 
Ik geef een grote pluim aan: Cauvin, Berck, 
Franquin en zeker aan Dodier, Makyo en Le Tendre 
met hun “Jerom K. Jerome Bloks’. Wanneer 
verschijnt er nog eens een verhaal van hen? En 
komen er ook albums van dit uitstekende trio ? Kan 
je me ook zeggen wat er met Striptiek gebeurd is ? 
Nog vele groeten van Edwin Philips ut Wichelen. 


Je boft wel kerel, want in de volgende 
Robbedoes (zo vlug reeds!) start het nieuwe 
verhaal met Jerome K. Jerome Bloks. Het is 
voorlopig nog te vroeg om reeds te spreken 
over een albumversie van deze verhalen, maar 
we hopen het, net als jij ! En wat is er aan de 
hand met Striptiek ? Voorlopig geen wed- 
strijdvragen, maar die komen misschien wel 
terug… een kwestie van het promotiebudget in 
evenwicht te houden ! 


















Hulet en Duchateau brengen je in 
“De terugkeer van Seth’ middenin 
de spionagewereld. En dat ook hier 
het paranormale niet meer afgewim- 
peld wordt, blijkt al na enkele pa- 
gina’s opwindende lektuur. Dit derde 
Farao-avontuur brengt onze held 
naar de Egyptische piramiden en 
tegen dit imposante dekor ontwikke- 
len zich een reeks spannende avontu- 
ren. 

Niet alleen Duchateaus uitmun- 
tende scenario maakt van “Farao” 
een beloftevolle serie, maar ook 
Hulets schitterend tekenwerk. De 
invloed van Hermann is duidelijk : je 
vindt diezelfde manier van arceren, 
van friemelende lijntjes en puntjes die 
het dekor plots tot leven laten 
komen. Maar Hulet weet deze tech- 
nische snufjes perfekt te beheersen. 
Zijn figuren staan stevig op papier en 
de achtergronden blinken uit door 
hun uiterst nauwkeurige, levendige 
weergave. Voor een jonge tekenaar 
die met “De terugkeer van Seth” pas 
aan zijn derde album is, is dat een 
hele verdienste. 

Voor wie én van vakwerk én van 
een meeslepend verhaal wil genieten, 
is “De terugkeer van Seth” zonder 
twijfel een ware opkikker. | 


De Lombard-uitgaven vergas- 
ten ons weer op een pakketje 
strips waarvan het merendeel tet 
de hoogste kwaliteitscategorie 
behoren. 

Van Dany was het alweer véél 
te lang geleden dat we nog iets 








van zijn ongeëvenaarde Roze Bot- 
tel hoorden. Maar eindelijk ver- 
scheen dan toch het negende 
album ‘Het kanon van de goede 
luim’’, een schitterend verhaal 
met een ontroerende cover! 
Duifje Vleugelslag en Roze Bottel 
zoenen elkaar hartstochtelijk op 
de kaft van dit bewuste album en 
we staan nu eenmaal paf van 
Duifjes vrouwelijke charmes zodat 
we niet snel genoeg in onze 
luilekkere leeszetel konden duiken 
voor dit “Kanon van de goede 
luim’. Greg schotelt ons weer een 
fantasievol en meeslepend ver- 
haal voor dat Dany meesterlijk in 
beeld brengt. Voor wie van esthe- 
tisch mooie, sierlijke tekeningen 
houdt én de droomwereld van 
Roze Bottel kan smaken, is dit 
negende album een heerlijke ge- 
beurtenis ! 





Al even meesterlijk maar het 
totale tegenbeeld van Roze Bottel 
is “Het lijk van Algernon Brown”, 
het 10de Commanche-album. 


Hard, ruw, meedogenloos en 
slechts geschikt voor lezers met 
stalen zenuwen, dit nieuwe album 
van Hermann en Greg. Hermanns 
tekenstijl evolueert in “Comman- 
che’ meer en meer naar de sterke 
grafiek van ‘Jeremiah’ en Greg 
speelt hier op in door een vrij hard 
scenario te schrijven. Maar net dit 
laatste lijkt ons net een tikkeltje 
té gezocht. Greg tracht blijkbaar 
een rauwe, nieuwe western te 
schrijven, maar het komt ergens 
wat geforceerd over. 

In de reeks "Verhalen en legen- 
den” tenslotte verscheen "Achter 
de groene bamboehaag’’, een 
reeks Viëtnamese legenden in 
beeld gebracht door Vink, zélf een 
Aziaat. En je voelt al dadelijk dat 
voor Vink dit geen vreemde, dode 
materie is. De volksvertellingen 
die hij tekent zijn doorleefd, met 
een bijzondere affiniteit. Deze kol- 
lektie ‘verhalen en legenden’ 


werd hiermee een nieuwe schitte- Ee 


rende titel rijker. El 


Het heeht Biledoe is: 
‚blijkbaar het meest gegeerde 


schuiloord voor gevangenen met 
een: grote ontsnappingsdrang. 


„Zo is er Jaap, die ons al jaaaaren 
aan ‘het lijntje houdt met zijn. 
waanzinnige. ontsnappingspo- 
„gingen. Remacle, geestelijke va- 
der van Zwartbaard en C° doet 
‘daar dus zijn schepje bovenop. 


« Zwartbaard breekt. uit » is 
het 25ste-album uit deze serie en 


“je kan meteen vaststellen dat, 


niet alleen Deliège een krak is in 
het “verzinnen van. de. meest 
absurde uitbraaksituaties. In zijn 


eenvoudige, komische. stijl 


brengt Remacle de toch wel 


zielige figuur Zwartbaard ten, 


tonele. Zwartbaard mag. dan al 
niet snugger zijn, zijn bewakers 


‚blijken ook niet al te veel: grijze « 


hersenstof te hebben. Vijfmaal 
vindt Zwartbaard een middel om 
zijn vrijheid te heroveren of om 
ze eindelijk eens winstgevend te 
maken: En vijfmaal laat Remacle 
met een haast sadistisch genoe- 


„ 


“gemaakt 
„Zwartbaard nooit op die idee 
gekomen want dan zouden. wij … 


gen de hele onderneming. mis- 


lukken, Geef toe, je krijgt een 
kleerkast van’n: kerel als metge-_ 


zel in je cel, en die zorgt ervoor 
dat je zonder veel moeite kan 


muizen. Alle “dromen spatten 
uiteen… terug” naar de: cel! In 
Zwartbaards plaats hadden wij 
Remacle al lang een kopje kleiner 
Gelukkig maar is 


niet over 25: sublieme albums 
beschikken. Een album om van 
te genieten… Weg met die dag- 


‘dagelijkse sleur | Breek er eens 
uit h ; m. 


ee 


«ontsnappen. tot blijkt dat die. 
„vent een heilige schrik heeft voor 











tome 
en janry: 





_ ARBO « MALLE MARILYN 


DE DIRECTEUR! ENKEL M 
DE DIRECTEUR ! de 





EVEN VOORSTELLEN? LEO, BEWAKER. IK STA IN VOOR DE ORDE 
BINNEN DE FABRIEK WAARVOOR JULLIE MANIFESTEREN | 
Ve 4 : 5 „ 

SWI WILLEN DE VII UD 
DIRECTEUR, (ij Je 
SPREKEN 1: 4D 













7 LEO ZHUUR-DERLING .MILJARDAR, 
SELF-MADE MAN EN DIRECTEUR VAN DE 
ROBOC INC, IK LUISTER, AMBTENAAR | 


SE Hil 





LS 





ER 


ONDERTUSSEN OP É 
HET KASTEEL … LTSPITME, DIE ELEKTRISCHE ONGELUKJES, 


) DAAR ZIT IK VOOR NIETS TUSSEN | 


WAAROM ZOU IK JE GELOVEN? 
IK HAD DE BOUW VAN DEZE FABRIEK TOEGELATEN 
OP VOORWAARDE DAT AL HET PERSONEEL IN 

ROMMELGEM TE WERK GESTELD ZOU WORDEN! 





NN 
VERGISSING| MIN ROBOTFABRIEK (5 
VOLLEDIG GEROBOTTISEERD !IK BEN PE 
ENIGE ARBEIDER -INGENIEUR-TECHNICUS- 
ON MTPENAARDER EN ORDEHANDHAVER, 
RO 















IK WOON AL TWEE MAANDEN IN 
MMELGEM, SLA ER JE DOSSIERS 
AAR OP NA! 3 





ze P j NE N 
NE NA 
ERRORISMe | EEN GEMIDDELDE UMPE, MENSEN IK ROEP DE 

0 AN ROMMELGEMNAAR! | IR 
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«Let op! Struikel niet over die planken ! » (f# 
weet Benn nog net op tijd te zeggen. « Ik ben 
hier zowat aan het verbouwen en dat brengt 
heel wat rommel met zich mee ! » Verbouwen 
noemt hij dat… het ganse huis is een bouwwerf, 
pleister van de muren, vloeren opgebroken, 
stukken muur weggekapt. En aangezien Benn 
dat bijna allemaal alleen doet, zal het nog wel 
een tijdje duren, eer je zonder kleerscheuren 
door het huis komt. « Maar het wordt mooi ! » 
Ondertussen zit Benn ergens op een klein 
kamertje. Rommelig maar gezellig. 


André Benniest werd te Elsene 
(Brussel) geboren op 4 november 
1950. Hij heeft dus net weer een 
kaarsje mogen uitblazen. Aan de 
Academie voor Schone Kunsten 
te Brussel volgt hij de lessen in 
houtskooltekenen (met klemtoon 
op anatomie !) en graveren (wat 
later in zijn tekenwerk merkbaar 
zal zijn). Nog tijdens zijn oplei- 
ding kan hij aan de slag bij Peyo, 
die op dat ogenblik wat smur- 
fen… sorry, wat medewerkers 
kan gebruiken. Het duurt dan ook 
niet lang of Benn laat de Acade- 
mie voor wat ze is en werkt 
honderduit voor Peyo. Daar leert 
hij ondermeer Wasterlain ken- 
nen. (Later zullen die twee een 
eigen stijl opzetten, die onderling 
wel wat raakpunten heeft, maar 
helemaal niets meer met de 
Peyo-stijl te maken heeft.) Na 
een jaar smurfen verlaat hij de 
Peyo-studio. Maar we moeten 
eventjes terug in de tijd. Nog 
voor hij bij de “Grote Smurf” in 
dienst ging publiceerde Benn 
reeds in Junior’. 

Een halve plaatgag ‘Petit 
Beurre’ waarin een kleine Es- 
kimo de hoofdrol speelt. Verder 
Îs er, eveneens voor Junior, de 


strip “Sam & Tibond” waarin 
dan weer een kleine jongen, zijn 
opa en een dolfijn de meest 
gekke avonturen meemaken. Op 
één been kan je niet staan, denkt 
Benn, en hij maakt twee micro- 
verhalen voor Robbedoes met 
“De Familie Tik-Tak’. Van Rob- 
bedoes naar Peyo was dan maar 
een kleine stap. 

Benn werkt na zijn Smurfentijd 
voor “Curiosity aan een nieuwe 
serie “Rudy Boreal’ die later 
wordt overgenomen door Kuifje. 
Zijn samenwerking met uitgeverij 
Deligne leverde alvast deze 
anekdote op. «Ik kreeg van de 
uitgever de opdracht om een 
realistisch verhaal te maken. 
Toen er negen platen volledig 
afgewerkt waren, was ik niet 
tevreden met het resultaat. De 
uitgever was echter wel tevre- 
den en om mij te overtuigen liet 
hij m'n werk aan Tillieux zien. Die 
zei dat het zeker niet slecht was 
en daarmee moest ik het stellen. 
Terug thuis gekomen heb ik 
meteen de knoop doorgehakt : 
alle negen platen stuk gescheurd 
er en de kachel mee aan- 
gemaakt ! Voor Deligne heb ik 
dan maar een nieuw verhaal 


gemaakt, maar wel humoris- 
tisch. Wanneer ik dan Tillieux 
ontmoette stelde hij me aan 
iedereen voor als de man die het 
presteert om zijn platen te ver- 
branden. Rond 1976 brengt Benn 
een nieuw personage tot leven : 
“Tom Applepie', een kleine 
Britse jongen die heel wat avon- 
turen aan boord van een groot 
zeilschip meemaakt. Britser kan 
het niet. Scenarist is Antoine 
Raymond, alias Vicq. Geen on- 
bekende bij Robbedoes, want hij 
schreef ook verhalen voor Bollie 
en Billie, Hultrason, Jakke en 
Silvester, Lucky Luke, Ouwe Niek 
en Zwartbaard, De Sliert, So- 
phie… om er maar enkele te 
noemen. En dan is er Mic Mac 
Adam, de Schotse speurder. In 
Robbedoes 2104 (1978) ver- 
schijnt het eerste deel van een 
kortverhaal onder de titel “De 
vervloekte dwerg’. Scenarist is 
Stephen Desberg. Er zijn tot op 
heden drie grote verhalen in 
Robbedoes verschenen, ‘De Ty- 
ran van Midnight-Cross'’', “lvo- 
ren Handen” en “Het Bos der 
Leprozen'’. Met zijn heel aparte 
stijl weet Benn deze verhalen in 
een zeer geheimzinnige sfeer te 


« Striptekenen is een lastig 
vak. Je moet je aanpassen 

aan het lezerspubliek en 
soms stel je vast dat je niet 
meer voor het publiek 
werkt dat je voor ogen 
had. » 


hullen en het prachtige kleurwerk 
is daarin een heel belangrijk ele- 
ment. Het inkleuren van de pla- 
ten doet zijn vrouw. « Ze heeft 
het met vallen en opstaan moe- 
ten leren, nu kleurt ze voor heel 
wat tekenaars in.» Het werk- 
ritme lag vroeger op {1 plaat per 
week. « Nu ligt dat hoger. Eén 
plaat om de drie à vier dagen. 
Veel hangt af of er al dan niet 
moeilijke decors zijn. Vroeger 
werkte ik m'n potloodtekening 
tot in het kleinste detail uit, nu 
niet meer. Enkele lijnen en dan 
meteen in inkt. De tekening is 
misschien iets minder net, maar 
veel levendiger. » Inkten doet hij 
met de rotring pen. Kleine lijntjes 
die samen één geheel vormen. 
« Een lastig vak », zegt Benn, « je 
moet je aanpassen aan het le- 
zerspubliek en soms stel je vast 
dat je niet meer voor een publiek 
werkt dat je voor ogen had. » 


In 1982 kreeg Benn voor z'n 
Mic Mac Adam alvast de “Prix 
Spatial’ voor het beste 'fantas- 
tische semi-realistische ver- 
haal”. Niet onverdiend, zouden 
we zo zeggen. 








Mic Mac Adam beleeft soms 
heel eigenaardige avonturen, 
waarin hij het aan de stok krijgt 
met bovennatuurlijke elementen. 
Spoken, verschijningen, geesten… 
in Engeland kennen ze er wat van. 
Ook in de Lage Landen aan de zee 
kent men het verschijnsel spoken, 
geesten en meer van dat fraais. 

Wanneer je de oude sagen en 
legenden leest, zal je meteen op- 
vallen dat elke streek zowat zijn 
eigen spoken en geesten heeft. 
Rasvertellers als Willy Vander- 
steen en Marc Sleen hebben dan 
ook dankbaar gebruik gemaakt van 
het ruime aanbod aan oude volks- 
verhalen. Vandersteen brengt in 
1947 zijn eerste spook in ‘Het 
eiland Amoras’ en het blijkt dan 
nog de over-over-over-overgroot- 
vader van Suske te zijn.-Zijn naam : 
Sus Antigoon ®. Dit vriendelijke 
spook zal zo nu en dan in andere 
verhalen eventjes verschijnen om 
de vrienden te helpen. Zeker wan- 
neer Suske en Wiske en Co duide- 
lijk problemen hebben met een trio 
kwelgeesten als daar zijn: de 
Zwarte Madam @ (tevens titel 
van het verhaal- 1949), Lange Wap- 
per © (berucht in het Antwerpsel 
en Kludde @& (waterduivel uit 
het Dendermondse). 





Enkele jaren later verschijnt dan, 
letterlijk en figuurlijk een monu- 
ment van ‘n spook, namelijk ‘Het 
Spaanse Spook’ ©. Deze geest 
staat gelukkig aan de kant van 


onze vrienden en gedraagt zich als 


een zeer voorkomend personage. 
Het spook is duidelijk van hoge 
komaf. Met ‘De Bokkerijders’ © 
brengt Willy Vandersteen ons naar 
een recenter verleden en in de 
Limburgse streek, waar de Bokke- 
rijders door ieder rechtschapen 
burger worden gevreesd. 

Marc Sleen brengt in 1948 zijn 
“Zeespook’ en dat slechte wezen 
blijkt, nadat het ontmaskerd is, 
niemand minder dan aartsvijand 
Matsuoka te zijn. Sleen, die een 
grootmeester ís in het neerzetten 
van “tiepetjes’’ brengt met een 
volkse humor (die jammer genoeg, 
en niet alleen bij Sleen, verdwenen 
is) enkele onvergetelijke persona- 
ges op papier. Zo komt zelfs de 
duivel in hoogsteigen persoon aan 
bod in “De hoed van Geeraard de 
duivel’ @. Een duivel met staart 


en bokkepoten en stinkend naar 


solfer. Een echte dus ! Sleen slaagt 
er zelfsvin om een geest te tekenen 
èlie we niet kunnen zien. In ‘Pol de 
Pijpegeest’’ zit de geest (Pol) in de 
pijp van Madame Rheip. En dat 









spoken ook wel eens onderhevig 
kunnen zijn aan de tand des tijds 
kan je zien in “Het spook van 
Zoetendaal'" © dat geplaagd zit 
met een rheuma- en jicht aanval. 


Spoken, verschijningen en 
geesten… het zijn ingrediënten om 
een verhaal te kruiden ! En rasver- 
tellers als Vandersteen en Sleen 
hebben dat dan” oök naar best 
vermogen gedaan. î 


Uiteraard zijn oök in hêt realisti- 
sche genre, deze elementen aan 
bod gekomen. Maar daar ‘hebben 
we het later eens over… 
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HAVAS 


Wat motiveert een mens om na X 
jaar niks en drie platen huisvuil ineens 
wél weer wat op niveau te preste- 
ren ? 

De hele periode dat Dylan ‘aan het 
kruis” is, levert hij geen beluisterbaar 
materiaal. Alle teksten gaan over zijn 
geloof en overtuiging, en als fan moet 
je het maar slikken, tot het uiteinde- 
lijk je strot uitkomt. En zo gezegd, zo 
gedaan. Maar als iets mijn strot 
uitkomt, hoef ik het niet meer. 

Nu is Dylan blijkbaar weer helemaal 
zichzelf, te oordelen aan zijn nieuwe 
plaat INFIDELS. 


Robert Zimmelifwan wordt op: 21 mei 1941 
in Duluth, Minnesota, de wereld in geholpen. 
Moeders braafste is hij nooit. Tot zijn 
zeventien kropt hij alles op in Hibbing, een 
pover mijnstadje waar pa een zaak heeft. 
Maar met zijn zin is het niet. Al erg jong leert 
hij piano, harmonica en gitaar spelen. Hoewel 
hij, in tegenstelling tot sommige verhalen die 
de ronde doen, nooit een klap hoeft uit te 
voeren, en rustig op zijn kont kan blijven 
zitten, wordt ‘t stadje hem te klein. Acht keer 
gaat hij er thuis vandoor, en de laatste keer 
wordt hij niet teruggehaald. Hij staat op eigen 
benen, en verbrandt alle bruggen achter zich. 
Hij verandert ook meteen zijn naam. Bob 
Dylan trekt mee met veedrijvers in het 
zuiden, en leeft tussen alles wat maar 
enigszins marginaal is. 

Dat hij met zijn jeugd niks meer te maken 
wil hebben wordt helemaal duidelijk als hij bij 
een concert in Dinky-town te horen krijgt dat 
zijn ouders helemaal uit Hibbing zijn over- 
gekomen om zoonlief te zien. De heer Dylan 
wil pa en ma Zimmerman niet zien, en vlucht 
de loge uit. 

Op zijn negentiende’ leert Dylan Woody 
Guthrie kennen, voor wie hij een immense 
bewondering heeft. Guthrienziet het in Dylan 
wel zitten, en schaaft gitaar- en harmonica- 
spel bij. 

Op zijn twintigste ontmoet Dylan John 
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Hammond. Hammond is de producer bij 
uitstek bij CBS, en Bob krijgt meteen een 
kontrakt aangeboden. Niet voor een singeltje, 
nee hoor ! 

Meteen een elpee. Gewoon ‘Bob Dylan’ 
heet ie, en is een van de “goeie Dylan- 
platen. Vanaf dat moment gaat alles cres- 
cendo. De gages van Dylan gaan fluks 
omhoog, radio en televisie vallen voor hem. 
Hij wordt de spreekbuis van de jongste 
generaties Amerikanen: filosofieën in de 
trant van “The times, they are A-changing'’, 
worden door massa's mensen overgenomen, 
of in ieder geval toch meegebruld. Maar zijn 
originaliteit, spontaniteit ebt weg naarmate 
Dylan steeds meer “één instituut’ wordt. 
Ook natuurlijk omdat de commercie steeds 
meer haar gezag doet gelden. Dylan ver- 
koopt, en moet dus steeds meer produceren. 
Zo wordt bijvoorbeeld ooit “The basement 
tapes’ op de markt gegooid, zo'n beetje een 
tweede uitgave van de witte elpee ‘Little 
White Wonder’. Met — uiteraard — dat 
verschil dat de eerste spontaan klinkt en dat 
de tweede moet verkopen. Als ik me niet 
vergis is het ook Dylan die de rage inzet om 
live-platen in Budokan te gaan opnemen. Zijn 
laatste interessante elpee tot nu is volgens 
mij “Blood on the tracks”. Niet echt meer de 
spontane blues-Dylan, maar wel met een 
andere, vernieuwde aanpak. De platenver- 
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koop van Dylan is fenomenaal. Anno 1969 
loopt zijn verkoop harder omhoog dan die 
van de Stones, de Beach Boys, de… Beatles. 
Optredens of concerten worden niet meer in 
zalen georganiseerd, maar in navolging van 
White e.a. worden voetbalstadia en weiden 
volgestouwd. 

Als Dylan op plaat met religie uitpakt (Shot 
of Love, Slow Train Coming) neemt de 
belangstelling voor de vredesduif duidelijk af. 
De voetbalstadia zijn veel te groot geworden, 
en zalen worden soms zelfs niet helemaal 
meer gevuld… 

Maar daar komt nu waarschijnlijk wel 
opnieuw verandering in. INFIDELS is een 
goeie plaat ! Weer lekker bluesy als vroeger, 
met een kracht en impact die Dylan lange 
jaren heeft gemist. De plaat begint erg sterk 
met “Jokerman”’ en “Sweetheart Like You’. 
Het laatste draagt die typische stempel mee 
op tekst en muziek die echte fans zo nodig 
hebben. 

Ook voor Infidels blijft Dylan trouw aan 
Mark Knopfler (Dire Straits) die samen met 
Mick Taylor (Stones, maar dat wel op een 
blauwe maandag) de snaren roert. 

INFIDELS, of… welcome back, Bob. 


Erwin. 


De Duracell batterijen gaan tot 5 keer langer mee dan gewone 
batterijen. Maar dat weet je natuurlijk. 

Wat wil zeggen dat je met Duracell in je cassette-recorder 5 keer 
meer cassettes beluistert dan gewoonlijk. 

Nogal logisch ! 

Je hebt dus cassettes nodig. Een heleboel zelfs, en liefst de beste. 
Daarom heeft Duracell voor jou de allerbeste geselekteerd. 

5 cassettes die niet onopgemerkt voorbij kunnen gaan. Voor ieders 
oor wat wils. Van Hard Rock over New Wave naar Chanson en 
Vlaamse humor van de bovenste plank. 

Inderdaad met “Urbanus van Anus”, “The world of Aznavour”, 
“Jo Lemaire + Flouze”, “Demis Roussos” en “Status Quo” wordt 
het extra genieten deze zomer. 

Hoe moet je ze bestellen ? De Duracell cassettebon invullen en 
uitknippen. Ofwel een bon uit de winkel. 


DURACELL GAAT TOT 
VIJF KEER LANGER MEE. 


Dit aanbod is geldig in België tot 31.08.1983 of zolang onze voorraad strekt. Je bestelling wordt 
je zo vlug mogelijk toegestuurd. De verzendingskosten zijn ten laste van Duracell. 









DURACELL CASSETTEBON 
Stuur mij de volgende cassettes. 

Cassettes Eenheidsprijs Hoeveelheid Totaal 
OD Urbanus MORR 
0 Charles Aznavour 1I9F _x 
DO Jo Lemaire + Flouze 119F __x 
OD Demis Roussos TION rr 
D Status Quo 11OP xe 
Totale prijs voor cassettes wordt dan … F. Hierbij voeg 
ik …… aankoopbewijzen Duracell (bovenste deel van de verpakking van een 
op naam van Duracell Promotie van nanne Fo 
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Postnr : 


set Duracell batterijen, 1 aankoopbewijs per cassette) en een gekruiste cheque | 
Plaats : … | 
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Tenderlocomotief met M met PR hodn 
5 assen - weergave van de Heusinger schuifbeweging - 


een stuk voor verzamelaars. En | | 

























Elektrische locomotief van de bouwserie 152 (1924) - aan beide einden ——— 
„Van de locomotief een verend aangebracht twee-assig loopstel - 
2 verende pantografen - voor en achter 3 a nen. 






























De elektronische nieuwigheid voor alle Märklin HO-banen. 
Realistische rijstijl - automatische verhoging van de 
optreksnelheid en remvertraging - constante snelheid - 
stilstaan en omschakeling door externe momentcontacten 
De te bewerkstellingen - geautomatiseerd treinverkeer. | 

















Koop geen trein in een tunnel: gouden gids 
vraag onze 170 bladzijden tellende geïllustreerde algemene catalogus verkrijgbaar tegen 85 F, bij een van an 
de Märklin specialisten waarvan u de adressen kunt vinden in de Gouden Gids, in de rubriek “Speelgoed”. Es 


| | | | | | | | 

















22 
Erfenis verdwenen ? Opa vermist ? Meningsverschil met de mafia ? Waterdichte bescherming nodig ? 
Sammy en Jack Attaway staan dag en nacht voor u klaar. 
Zij hebben in Chicago en ver daarbuiten een ijzersterke reputatie opgebouwd als gorilla’s : 
lijfwachten-speurders-knokkers die er tegen fikse betaling 

voor zorgen dat geen haar op uw bedreigd hoofd zal worden gekrenkt. 

Hun adembenemende avonturen zitten 
boordevol hoogspanning en vlijmscherpe humor. 

In hun nieuwste album, 


Nr17. BABY'S EN BLAFFERS, 


krijgen ze het aan de stok met een bende stokoude, 
agressieve “baby's”. 
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Terwijl je dit leest, zijn de gevreesde Baron Staalhard, 
de Zwarte Majoor met zijn Gevaarlijke Mutons en een troep Rode 
Schaduwen op weg om hun oerslecht en verdorven plan uit te voeren… rt 
Kan jij ze tegenhouden? Zorg dat je de Action Force mini-figuren te pakken SEA 
krijgt. Dan kan jede hulpinroepen van de moedige Commandant, aanvoerde® AN) 
mW ven de Luchteenheid. Of misschien kan de Kapitein van het Z-Korps de ef 
gevreesde Baron even onder handen nemen. Met z'n zwaar bewapende 
mannen die wel wat gewend zijn! Geef ze de modernste wapens! Van Mobiel 
Raketsysteem tot Zware Gevechtstank (kan ècht rijden). 
Zo krijg je de GRATIS commander. 
Het belooft een zware strijd te worden, kerel. Daarom krijg je alvast 
2 medailles om je moed te geven. Je moet ze uitknippen en bewaren, want op 
de verpakking van ieder Action Force-figuurtje staat óók een medaille. 
Dus het enige wat je hoeft te doen, isde medaille van drie Action Force figuren 
verzamelen en ze alle vijf naar ons toesturen. 
Ga gauw naar de speelgoedwinkel en lees de 
ne ee achterzijde van de verpakking. 
je nodig hebt voor een Action Force: keuze uit meer dan 30 figuren en 


Commander. 
A 15 voertuigen. Te vinden in de speelgoedwinkel. 


voor 5 medailles. 












caurin SAMMY: PANIEK IN HET VATICAAN 


HERINNER JE JE NOG DAT IK JE ENKELE AT 15 NU GEBEURD! ZIE JE DAT GESPUIS ee 
DAGEN GELEDEN WAARSCHUWDE DAT JE Kee ONS 7 DIE ZUN TOT ALLES IN STAAT | | NIET ZINGEN MAAR AFSCHUDDEN | 
MONSTRANS DE BEGERIGHEID VAN VELEN OM DE MÓNSTRÂNS TE PAKKEN TE KRIJGEN / 
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WEER MISLUKT, BAAS! ZE — 
BLIJVEN AAN ONZE HIELEN PLAKKEN! 
WE ZULLEN IETS ANDERS MOETEN 
VERZINNEN ! 
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MAAR HIJ KAN TOCH. NIET ZOMAAR __ VW MY GOD! ALS WE'M 
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IN … DAAR HEBBEN WE DE TĲD 
( NIET VOOR! IK WIL HET BEGIN 
NIET MISSEN | 7 
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EEN VOORBIJGANGER { \ 5 F TOEN ZE!M IN 
DIE HIER TOEVALLIG 9 OENE DE ZIEKENWAGEN 
VOORBIGING DE DAG VAN 
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HEMELTJE! ZE HEBBEN IN DE MONSTRANS? 
JE WEL TOEGETAKELD ! OH HEER ! NU BEGRIP 
ROM? ZOEKEN { 


W , IKALLES 
WAAROM TOCH? e 


IK HEB ALLES GEZIEN 
MENEER PASTOOR. 
TOEN ZE | 


gees 


D 
MONSTRANS „ 








HEMELTJE | 
HETIS WAAR | 
VRESELIJK!ZE WILDEN 


IN DE POLITIEK 
BETREKKEN! 


RUSTIG MAAR, VRIEND. WE GAAN EN HOE HEET OM EERLIJKTE ZIJN, 
GEWOON HETGRAF VAN EEN VRIEND DIE VRIEND DAT WETEN WE NIET 
OPKNAPPEN VAN WE DAN / EENS! WE WETEN 
hen 7 \ 
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WE WETEN NOG NIET ZO LANG ZIJN NAAM . HIJ lid A 
HEETTE THOMAS VERGILIUS ANDREOPOVITCH | MAAR ll WP __ZN FAMILIE HIELD 
TUSSEN HAAKJES, DIE SCHOPPEN KUNNEN JULLIE ERAAN HEM TE L 

WEL VERGETEN !… | VERGDEN. AL WIE 
MEN JULLIE BETER TERUG, 





ANDREOPOVITCH 
1888-1952 
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IK ZAL JULLIE EVEN 
VERBAZEN, MINE HEREN | 
IK HAD JULLIE MISLUKKING 
VOORZIEN ! JULLIE ZIN TE 
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OF BETER: IK BEN ZELF GEGAAN! 
GEEF TOE DAT IK HET ER NIET 
SLECHT enk AF GEBRACHT 
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IK HEB'M VOORGESTELD OM !'M VAN DIE 
VERVELENDE TUBE TE VERLOSSEN | 

IN RUIL GAF IK IM EEN CHEQUE 
WAARMEE HIJ TEN MINSTE TIEN JAAR LANG 
ALLE ARMEN VAN ZIJN PAROCHIE TE E 
KAN GEVEN. 
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In Robbedoes 2371 (de oude formule, weet 
je nog wel) brachten we bij wijze van 
publiciteit voor de nieuwe formule, een plaat, 
door Franquin getekend, waarin Kwabber- 
noot van plan was om één en ander te 
verklappen. Voor hen die kort van geheugen 
zijn, nog maar eens een zwart/wit afbeelding 
van die bewuste pagina. De vraag was 
eenvoudig. Wanneer is die pagina nog al 
eens gebruikt om een belangrijk nieuws aan 
te kondigen ? Meteen ook een bewijs dat we 
hier zeer zuinig zijn met het ons beschikbare 
materiaal. Kwabbernoot wou dus kwijt dat er 
een nieuwe aanpak van het blad zou komen, 
en we hopen dat jullie ondertussen de schok 
overleefd hebben. Aan de positieve reacties 
die we tot op heden mochten ontvangen, 
blijkt dat de lezers het wel zien zitten… Maar 
we dwalen af. Het enige juiste antwoord is 
“Robbedoes 810 van 6 oktober 1955”. Er 
waren toch enkele lezers die dat wisten. En 
dat zijn : Marnix Cachet uit Tervuren, Hen- 
drickx-Proost uit Vosselaar en Frederik De- 
spriet uit Peer. Proficiat en de albums komen 
eraan ! u 
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Kwartshorloge 
Stalen Kast - Waterdicht 
Dames- of herenmodel 
Betrouwbaar Zwitsers fabrikaat 





50 jaar ervaring 
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AJASSES IER ZIT ZELFS EEN RUIMTE- 
MANNETJE IN. DAT DEZE HISTORISCHE 
ONTMOETING NU NET MIDDEN IN MIJN 
SLAVELDIE MOET 

PLAATSVINDEN |! 
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WATER! BLUB BLUÊ 
BLUB? JA HOOR | 
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Hij DOET ME TEKEN 'M TE | 
OLGEN NAAR ZIJN RUIMTESCHIP |! 
VOORUIT MAAR | HIJ LIJKT ME 
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ZIEZO|... HAD DAT TOCH 
METEEN GEZEGD, VRIENDJE |... 
VOLTANKEN 9 


ox Ln RESERVORR | 
NU HEB IK HET HELEMAAL 
BEGREPEN / 
BLUB BLUB? 
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M'N SLA BESPROEIEN | 
DIE HEBBEN OOK 







ZONDER DANK! 
BUREN MOETEN ELKAAR 
HELPEN // 
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AAN MEVROUW, 








OVER DE EERSTE ONTMOETING TUSSEN EEN 
AARDBEWONER EN EEN RUIMTE MANNETJE. ZO ZIE 


EN DIT, JONGE VRIENDEN,IS HET WARE VERHAAL 
E MAAR DAT DE KORTE VERHALEN SOMS DE BESTE 





